Google Bubble Level और Android व iPhone के लिए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक लेवल ऐप्स (2026)
क्या Google का छिपा हुआ बबल लेवल पर्याप्त है? हम Google लेवल की सीमाओं की तुलना Android और iOS के लिए सर्वश्रेष्ठ समर्पित लेवल ऐप्स से करते हैं, जिसमें Bubble Level & Angle Gauge शामिल है।
लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: 2026-03-21 · उत्पादकता
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Google में एक छिपा हुआ बबल लेवल है

क्या आप जानते हैं कि Google Search में एक बबल लेवल बिल्ट-इन है? बस अपने Android फ़ोन पर "bubble level" या "बबल लेवल" खोजें और खोज परिणामों में सीधे एक इंटरैक्टिव लेवल दिखाई देगा।

यह आपके फ़ोन के एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करके काम करता है — वही सेंसर जो स्क्रीन रोटेशन का पता लगाता है। फ़ोटो फ़्रेम लगाने जैसे त्वरित कार्यों के लिए, यह पर्याप्त हो सकता है।


Google लेवल कहाँ कम पड़ता है

हालांकि यह एक चतुर ट्रिक है, Google के बबल लेवल में 6 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जो इसे किसी भी गंभीर काम के लिए अविश्वसनीय बनाती हैं:


	कोई कैलिब्रेशन नहीं — यह गंभीर दोष है। हर फ़ोन सेंसर में फ़ैक्टरी से थोड़ा ऑफ़सेट होता है। कैलिब्रेशन के बिना, Google लेवल डिग्री के अंशों से विचलित हो सकता है बिना आपको पता चले, जो लंबी दूरी पर जमा होता है।

	केवल एक मोड — केवल फ़ोन को सपाट रखने पर काम करता है। कोई सरफ़ेस मोड, एज मोड या इन्क्लिनोमीटर मोड नहीं।

	कोई कोण रीडिंग नहीं — आप बुलबुले को हिलते देख सकते हैं, लेकिन कोण का वास्तविक संख्यात्मक मान नहीं दिखता।

	कोई होल्ड/लॉक फ़ंक्शन नहीं — रीडिंग को फ़्रीज़ करके नोट या तुलना नहीं कर सकते।

	कोई इतिहास या शेयरिंग नहीं — माप सहेजने या दूसरों के साथ साझा करने का कोई तरीका नहीं।

	कोई टॉलरेंस मार्गदर्शन नहीं — आपको नहीं बताता कि आपका माप आपके विशिष्ट कार्य के लिए स्वीकार्य सीमा में है या नहीं।




एक समर्पित लेवल ऐप क्या प्रदान करता है



	फ़ीचर	Google लेवल	समर्पित लेवल ऐप



	कैलिब्रेशन	❌ नहीं	✅ प्रोफ़ाइल के साथ पूर्ण

	मोड	केवल 1 (सपाट)	4+ (सपाट, सरफ़ेस, एज, इन्क्लिनोमीटर)

	कोण रीडिंग	❌ नहीं	✅ सटीक संख्यात्मक

	होल्ड फ़ंक्शन	❌ नहीं	✅ रीडिंग फ़्रीज़

	टॉलरेंस	❌ नहीं	✅ OK/नज़दीक/बाहर

	डायग्नोस्टिक्स	❌ नहीं	✅ सेंसर सेल्फ़-चेक

	शेयरिंग	❌ नहीं	✅ मापन कार्ड

	ऑफ़लाइन	❌ इंटरनेट आवश्यक	✅ ऑफ़लाइन काम करता है





हमारी शीर्ष पसंद: Bubble Level & Angle Gauge

मुफ़्त, विज्ञापन-मुक्त, 21MB, Android + iOS

📱 Google Play से डाउनलोड | App Store से डाउनलोड


	4 मापन मोड — फ़्लैट बबल, सरफ़ेस लेवल, एज लेवल और 360° इन्क्लिनोमीटर

	पूर्ण 180° कैलिब्रेशन — सहेजे गए प्रोफ़ाइल, अनडू और सेंसर सेल्फ़-चेक के साथ

	एकाधिक इकाइयाँ — डिग्री (°), प्रतिशत (%), mm/m और अनुपात

	टॉलरेंस इंडिकेटर — त्वरित मूल्यांकन के लिए OK / नज़दीक / बाहर विज़ुअल सिस्टम

	कॉन्फ़िडेंस बार — वर्तमान रीडिंग की स्थिरता रियल-टाइम में दिखाता है

	होल्ड फ़ंक्शन — एक टैप से वर्तमान माप फ़्रीज़ करें

	ओरिएंटेशन लॉक + स्क्रीन ऑन — मापन के दौरान स्क्रीन बंद या घूमती नहीं

	मापन कार्ड शेयरिंग — सभी डेटा के साथ इमेज के रूप में रीडिंग शेयर करें

	कोई डेटा संग्रह नहीं — कोई व्यक्तिगत या उपयोग डेटा एकत्र नहीं किया जाता

	कोई विज्ञापन नहीं — साफ़ इंटरफ़ेस, बिना किसी विकर्षण के




अन्य लेवल ऐप्स

Clinometer द्वारा Plaincode

iOS पर उपलब्ध। बेसिक वर्शन मुफ़्त है, प्रो वर्शन $1.99। साफ़ इंटरफ़ेस वाला अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया ऐप, लेकिन एक ही प्लेटफ़ॉर्म तक सीमित।

Gamma Play Level

Android पर उपलब्ध। मुफ़्त लेकिन अत्यधिक विज्ञापनों के साथ। विज्ञापनों की मात्रा उपयोग अनुभव में काफ़ी बाधा डालती है।

Apple Measure Level

iOS के मेज़र ऐप में बिल्ट-इन। बुनियादी लेकिन सरल कार्यों के लिए कार्यात्मक। कोई उन्नत कैलिब्रेशन या एकाधिक मोड नहीं।

Smart Tools Level

Android पर उपलब्ध। प्रो वर्शन $2.99। कार्यात्मक लेकिन लेवल फ़ंक्शन से असंबंधित अत्यधिक अनुमतियाँ माँगता है।


पूर्ण तुलना तालिका



	ऐप	मोड	कैलिब्रेशन	कोण रीडिंग	टॉलरेंस	होल्ड	विज्ञापन	कीमत	प्लेटफ़ॉर्म



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ पूर्ण	✅ मल्टी-यूनिट	✅ OK/नज़दीक/बाहर	✅	कोई नहीं	मुफ़्त	Android, iOS

	Google लेवल	1	❌	❌	❌	❌	N/A	मुफ़्त	Android

	Apple Measure Level	1	बुनियादी	✅ केवल डिग्री	❌	❌	कोई नहीं	मुफ़्त	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	सीमित	मुफ़्त / $1.99	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	अत्यधिक	मुफ़्त	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	कुछ	मुफ़्त / $2.99	Android





कब क्या इस्तेमाल करें


	फ़ोटो फ़्रेम लगाना — Google लेवल काम कर सकता है, लेकिन कैलिब्रेशन वाला ऐप बेहतर सटीकता देता है।

	शेल्फ़ या उपकरण समतल करना — सरफ़ेस मोड और संख्यात्मक रीडिंग वाले समर्पित ऐप का उपयोग करें।

	फ़र्श का ढलान मापना — एकाधिक इकाइयों में कोण रीडिंग और होल्ड फ़ंक्शन की ज़रूरत है।

	दरवाज़ों के फ़्रेम और प्लंबिंग जाँचना — एज मोड और टॉलरेंस आवश्यक हैं।

	ड्रेनेज ढलान — mm/m या प्रतिशत में सटीक माप और टॉलरेंस इंडिकेटर की ज़रूरत है।

	पेशेवर निर्माण — केवल Bubble Level & Angle Gauge जैसा पूर्ण ऐप कैलिब्रेशन, एकाधिक मोड और माप शेयरिंग के साथ उपयुक्त है।




सटीक रीडिंग कैसे प्राप्त करें


	पहले कैलिब्रेट करें — मापने से पहले हमेशा अपना ऐप कैलिब्रेट करें। 180° कैलिब्रेशन सेंसर ऑफ़सेट को हटाता है।

	केस हटाएँ — फ़ोन केस असमान सतह बना सकते हैं जो रीडिंग को प्रभावित करती है।

	स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें — मान नोट करने से पहले सेंसर को कुछ सेकंड दें ताकि रीडिंग स्थिर हो जाए।

	सपाट किनारे का उपयोग करें — अधिक सटीकता के लिए फ़ोन का सपाट किनारा सीधे सतह पर रखें।

	चुंबकीय क्षेत्रों से बचें — चुंबक और पास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फ़ोन सेंसर को प्रभावित कर सकते हैं।




अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या Google लेवल DIY के लिए पर्याप्त सटीक है?

तस्वीर लगाने जैसे बहुत बुनियादी कार्यों के लिए, काम चल सकता है। लेकिन कैलिब्रेशन के बिना, कई दशमलव डिग्री का विचलन हो सकता है, जो अधिक सटीक कार्यों या लंबी दूरी पर ध्यान देने योग्य होता है।

क्या फ़ोन भौतिक लेवल की जगह ले सकता है?

अच्छी तरह कैलिब्रेट किए गए ऐप के साथ, आधुनिक स्मार्टफ़ोन ±0.1° की सटीकता प्राप्त कर सकता है, जो कई उपभोक्ता भौतिक लेवल के बराबर है। पेशेवर निर्माण के लिए, लेज़र लेवल अभी भी मानक है।

सपाट सतह पर 0.2° रीडिंग का क्या मतलब है?

इसका मतलब हो सकता है कि सतह में वास्तव में थोड़ा झुकाव है, या आपके फ़ोन के सेंसर को कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। ऐप को कैलिब्रेट करें और वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए फिर से मापें।

क्या लेवल ऐप्स बहुत बैटरी खपत करते हैं?

एक्सेलेरोमीटर बहुत कम ऊर्जा खपत करता है। सामान्य मापन सत्र बैटरी को मुश्किल से प्रभावित करेगा। स्क्रीन ऑन फ़ंक्शन सेंसर से अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है।


निष्कर्ष

Google का बबल लेवल आपातकाल के लिए एक उपयोगी ट्रिक है — जब आपको त्वरित संदर्भ चाहिए और हाथ में कुछ और नहीं है। लेकिन किसी भी वास्तविक काम के लिए, DIY प्रोजेक्ट से लेकर पेशेवर निर्माण तक, आपको उचित कैलिब्रेशन, एकाधिक मोड और सटीक रीडिंग वाले समर्पित ऐप की ज़रूरत है।

Bubble Level & Angle Gauge हमारी सिफ़ारिश है: मुफ़्त, विज्ञापन-मुक्त, पूर्ण 180° कैलिब्रेशन और विश्वसनीय मापन के लिए आवश्यक सब कुछ।

📱 Android के लिए डाउनलोड | iOS के लिए डाउनलोड



Source: https://appstoryo.com/hi/blog/google-bubble-level-best-alternative-apps-android
लाइसेंस: CC BY 4.0
उद्धरण प्रारूप: Lubor Šimůnek (2026). Google Bubble Level और Android व iPhone के लिए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक लेवल ऐप्स (2026). AppStoryo, lapnito.cz s.r.o. https://appstoryo.com/hi/blog/google-bubble-level-best-alternative-apps-android
OEBPS/cover.jpg
CLTHIUM,






OEBPS/nav.xhtml
विषय-सूची

		Google Bubble Level और Android व iPhone के लिए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक लेवल ऐप्स (2026)

		Google में एक छिपा हुआ बबल लेवल है

		Google लेवल कहाँ कम पड़ता है

		एक समर्पित लेवल ऐप क्या प्रदान करता है

		हमारी शीर्ष पसंद: Bubble Level & Angle Gauge

		अन्य लेवल ऐप्स

		पूर्ण तुलना तालिका

		कब क्या इस्तेमाल करें

		सटीक रीडिंग कैसे प्राप्त करें

		अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

		निष्कर्ष





